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प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 


हो यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
; (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
१७८ | इमर्जन्सी लाईटस & ५९०० ३५४०० ३५४०० 
१७९ | एल पी निडल (डिस्पोजेबल) २० ५९० ११८०० ११८०० 
१८० | पोर्टबल MRM मशीन १० | २९५०० २९५००० २९५००० 
१८१ । बोन मेरो अँस्पायरेडान निडल्स [१० | ५९०० ५९००० ५९००० 
१८२ | बोन मॅरो बायोप्सी निडल षु ११८०० ५९००० ५९००० 
१८३ | टॉर्चेस १४ २४७८ ३४६९२ ३४६९२ 
१८४ | पेठंट एक्झामिनेशन टेबल्स ६ ३५४०० २१२४०० २१२४०० 
१८५ | रबर हॅमर & १४१६ ८४९६ ८४९६ 
१८६ | ईटी टयुब पोर्टेबल २० १४१६ २८३२० २८३२० 
१८७ | एक्स-रे Ste TIA १६ ११८०० १८८८०० १८८८०० 
१८८ | फयुरल बायोप्सी निडल १० | ४१३० ४१३०० ४१३०० 
१८९ | लिव्हर बायोप्सी निडल १० २९५० २९५०० २९५०० 
१९० । किडनी बायोप्सी निडल षु ६४९० ३२४५० ३२४५० 
१९१ | प्रोक्टोस्कोप & ४७२० २८३२० २८३२० 
१९२ ।पीडीकथटर्स Yo २५९६ १२९८०० १२९८०० 
१९३ ।अंबुबंग्ज षु ६४९० ३२४५० ३२४५० 
१९४ । ल॑रिंगोस्कोप १० | १४१६० १४१६०० १४१६०० 
१९५ | फायर फायटिंग सिस्टीम | ११८००० ११८००० ११८००० 
१९६ | बायोफिडबक इंस्ट्रमेंटस a | २६५५० २६५५० २६५५० 
१९७ । थीन लेयर क्रोमॅटोग्राफी pa | २६६०९० २६६०९० २६६०९० 
१९८ | अल्वोहोल ब्रीथ अॅनळायझर a | १४७५० १४७५० १४७५० 
१९९ । सायकोलांजिलकल टेस्ट इंन्स्ट्रमेट- २ ६४९०० १२९८०० १२९८०० 
पर्सनॅलिटी टेस्ट 
२०० | प्रोजेक्ट टेस्ट २ ६३१३० १२६२६० १२६२६० 
२०१ | seas टेस्ट २ २९५०० ५९००० ५९००० 
२०२ | हेसोसायटोमीटर ४ २९५०० ११८००० ११८००० 
२०३ | लाईट मायक्रोस्कोप २ ११२१०० २२४२०० २२४२०० 
२०४ | हिमोग्लोबीनोगीटर ४ २९५०० ११८००० ११८००० 
२०५ | युरिनोमीटर २ ६४९० १२९८० १२९८० 
२०६ | फिटल मानिटर २ १४९२७० २९८५४० २९८५४० 
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ह प्रत्येकी एकूण प्रशासकीय 
as यंत्राचे नांव नग किंमत किंमत मान्यतेची 
: (रुपये) (रुपये) रक्‍कम 
२०७ | पल्स ऑक्सीमीटर ३ ९९७१० २९९१३० २९९१३० 
२०८ | फाउलर बेड ३ २९९६५१ २९८९५३ २९८९५३ 
२०९ | कोलोरीमीटर २ १९४७० ३८९४० ३८९४० 
२१० । किरंटो मीटर a २९९९५६ २९९९५६ २९९९५६ 
२११ | आप्थल्मीक बायोमेट्री एस्कन [| २९७९५० २९७९५० २९७९५० 
२१२ ट्रायल सेट ४ २६५५० १०६२०० १०६२०० 
२१३ | SUOMI टोनो मीटर २ ७६७०० १५३४०० १५३४०० 
२१४ | स्नेलनचार्ट ४ १०६२० ४२४८० ४२४८० 
२१५ | इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप ३ ९८५३० २९५५९० २९५५९० 
२१६ | रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सजिकल युनिट फॉर _ ३३०४० ३३०४० ३३०४० 
डरमॅटोलॉजी 
२१७ | मिनी ट्रायोगन pa | १५९३० १५९३० १५९३० 
२१८ | बुडस लॅम्प [een ८८५० ८८५० ८८५० 
२१९ | बेन्स सर्किट ४ २३६० ९४४० ९४४० 
२२० | डिफिब्रीलेटर pe | २९५००० २९५००० २९५००० 
२२१ | फलेझीटीपपल्सोक्स विथ बीप ३ ४७२० १४१६० १४१६० 
२२२ | जे.आर.सर्किट २ १७७० ३५४० ३५४० 
२२३ | लरिजो मास्क ऐअरवे सेट ४ १८८८० ७५५२० ७५५२० 
२२४ | पल्स ऑक्सीमीटर २ १०६२०० २१२४०० २१२४०० 
२२५ | रेडियंट वार्मर ४ ७०२१० २८०८४० २८०८४० 
एकूण २१६५५८(७७ २१६५५८७७ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेत्तर मंजूर असलेल्या अनुदानातून प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती संस्थेत 


असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी करण्यात 


यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर पडून 


राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 
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३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. शासन पत्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२९५/ 
प्रशा-१, दिनांक १९.०९.२०१८ मधील निर्देशानुसार सदर यंत्रसामुग्री निविदा प्रक्रिया 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या स्तरावर राबविण्यात यावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 


६. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित daar समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TI नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेत्तर मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व 


तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
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शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,जळगांव 
मागणी क्रमांक एस-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
(०३) - वैद्यक महाविद्यालय 
(03) (३१ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव 
(२२१० जी३३१) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-०१, उप विभाग -०२,अनुक्रमांक- 


०३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१७२८२८३५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arun M, शण. 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b 


7b2244d66593f50dd713da83860912503, 
a h ale cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.09.26 18:02:39 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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